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DESCRIEREA Şl FUNCŢIONAREA 
SCHEMEI 

Interpretarea noţiunii de amplificator audio : 
este un ansamblu electronic, ce primeşte un 
semnal electric pe care îl reproduce (din punct 
de vedere al frecvenţei), dar la o scară mai 
mare — deci cu un ciştig de putere (asigurat 
printr-o preluare de energie de la sursa de 
curent continuu). Frecvenţa semnalului se con¬ 
sideră în domeniul audio. 

Semnalul poate fi preluat de la radio, picup 
sau magnetofon şi apJicat in final pe difuzor. 
Grupul RlCl asigură numai intrarea compo¬ 
nentei alternative. Tranzistorul Ti prezintă o 
bună preluare a semnalului, datorită impedanţei 
de intrare sporită prin conectarea condensato¬ 
rului C4. Diodele Dl şi D2 realizează o ten¬ 
siune de deschidere iniţială pentru grupurile 
de dubleţi T4-T5.. respectiv T2-T3, care conduc 
cîte o alternantă a semnalului, pe rind, fiind 
apoi succesiv blocaţi. Prin condensatorul C6 
este separată componenta continuă datorită sur¬ 
sei de curent continuu, de semnalul util ce se 
aplică pe difuzor. Rezistenţa R11 (de reacţie) 
serveşte controlului amplitudinii semnalului cit 
şi lărgirii benzii de frecvenţă în care activează 
amplificatorul. 

CARACTERISTICI TEHNICE 

a. Tensiunea de alimentare : 20 Vcc. 
sursă stabilizată de tensiune continuă 

b. Curentul maxim absorbit : 1 A. 

c. Difuzor — impedanţa : 4-8Q ; (putere mi¬ 
nimă 10 W pe 4Q). 


d. Nivelul semnalului de intrare 1—1,5 V. 




TI — tranzistor BC172 
T2 — tranzistor 6SPD1 
(BD136, BD138, BD140 etc.) 

T4 - tranzistor (BSND1 
(BD135, BD137, BD139 etc.) 

T3, T5 — tranzistoare (ÎSN100 
(2N3055/5, SDT9301) 

Dl, D2 - diode (3R1 (1N4001 etc.) 
R1 - rezistor 1,5 KQ //«r/6 
R2 — rezistor 5,6 KQ 
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1 buc. 

1 buc. 

2 buc. 
2 buc. 
1 buc. 
1 buc. 
1 buc. 


9. R4 - rezistor 18 KQ, 22 KQ, 27 KQ 3 buc. 

10. R5 - rezistor 1,2 KQ S/j/6 1 buc. 

11. R6 — rezistor 3,9 K QJ y p/^ 1 buc. 

12. R7, R8 - rezistoare 470Q 2 buc. 

13. R9, R10 - rezistoare 0 , 47 Qi^C buc. 

14. R11 - rezistor 82 K ' 1 buc. 


15. PI - potenţiometru , 

semireglabil 250Q / /c 

16. Ci — condensator 22p,F/25V 

17. C2 - condensator 100ţxF/25V 

18. C3 - condensator 220 p'F 

19. C4 - condensator 100 pF 

20. C5 - condensator 100 p.F/6,3V 

21. C6 - condensator 1000 p.F/25V 

22. Cablaj imprimat 8109 

23. Conductor pentru conexiuni 

24. Aliaj de lipit LP60 

25. Prospect 


1 buc. 
1 buc. 
1 buc. 
1 buc. 
1 buc. 
1 buc. 
1 buc. 
1 buc. 

1 m. 
20 gr. 
1 buc. 


Notă: Toate rezistoarele sînt de min. 0,25W, 

cu excepţia rezistoarelor R9 şi R10, 
care S\nt de min. 2W. 

<£> £â Mi Vi l 

VERIFICATOR ^ ■ ...... 

Eventualele recf^iaţii vor fi însoţite de nu¬ 
mărul verificatorului înscris pe pliant şi vor fl 
adresate producătorului : 
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SCHEMA ELECTRICA - AMPLIFICATOR 10W 











































































































